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Schwingungen angeregt warden und in zwei durch die Briicke getrennten
Abteilungen scbwingen. Dieser Auffassung hat Dru d e r) die folgende ein-
fachere gegeniibergestellt.   Das aus der Funkenstrecke, den beiden Platten-
paaren A.1"Bl  und A2B2  und den Paralleldrabten bis zur Briicke be-
stenende System scbwingt als Ganzes;  es stellt einen Tbomsonscken
Schwingungskreis   dar,   der   nur  statt   einer,   zwei hintereinander ge-
scbaltete   Kapazitaten   entbalt.    Die   Schwingungsdauer   dieses Kreises
ist in weiten Grenzen veranderlicb mit der Briickenlage ; denn je naber
die   Briicke   den   Flatten   B^   liegt,   um  so  kleiner  ist  die Selbst-
induktion des Systems und  um so kiirzer wird die Scbwingungsdauer.
Bei einer Briickenlage, fur die die Robre leucbtet,  stebt dieses System
in  Resonanz   mit  dem  zweiten  durcb  die Brucke  einerseits und dern
Endkondensator andererseits begrenzten Teil der Paralleldrabte.    Diese
Resonanz aber ist, wie Lecber fand, nicbt blofi fiir eine, sondern fiir
eine ganze Reibe verscbiedener Briickenlagen moglieb.    Das erklart sicb
aus  den verscbiedenen Scbwingungsmoglicbkeiten ,  die  ein System von
der Art des zweiten Systems nacb den Ergebnissen unserer Untersucbung
in Kapitel YIII, Abscbnitt 14, S. 503 ff. besitzt.    Es gibt eine mittlere
Briickenlage, bei der das zweite System seine Grrundscbwingung ausfiibrt.
Verscbiebt man von dieser Lage aus die Brucke nacb den Flatten BB'
bin, so findet man in grofierer N'abe dieser Flatten eine zweite Resonanz-
lage.   Fiir diese scbwingt das jetzt vorbandene zweite System in der ersten
Oberschwingung,  wie   man   sofort   dadurcb  nacbweisen kann,   dafi  es
zwiscben der ersten Brucke und  dem Endkondensator nocb eine Stelle
gibt, die sicb iiberbriicken lafit, obne das Leucbten zu storen, also einen
Knoten der Scbwingung innerbalb des zweiten Systems.    Legt man eine
GreiBlerscbe Robre iiber  die Drabte und verscbiebt sie zwiscben den
beiden Briicken, so leuchtet sie an den Briicken garnicbt, mit wacbsender
Entfernung von ibnen immer  starker und  am starksten in -der Mitte
zwiscben den Briicken.   Man kann also aucb sagen, das zweite System be-
stebt jetzt aus zwei Teilen, die miteinander und mit dem ersten System in
Resonanz steben: dem Teil, der zwiscben clem Endkondensator und der
zweiten Brucke liegt, und demjenigen, der aus dem zwiscben den beiden
Briicken liegenden  Stuck  der Paralleldrabte bestebt.   Hier bilden die
beiden Bracken die Knoten der Potentialscbwingung, die zwiscben ibnen
ibren Baucb bat, und der Abstand der Briicken entspricbt einer balben
Wellenl'ange der gegebenen Scbwingung.

Verscbiebt man die erste Brucke nocb weiter nacb BB' bin, so
findet man eine dritte Resonanzlage und kann durcb Auflegen von zwei
weiteren Briicken nacbweisen, dafi das zweite System jetzt in der Form
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